Rahimde Perde Ameliyatı 


Rahimde perde ameliyatı, rahim içindeki anormal bir dokunun (septum) cerrahi olarak 
çıkarılması işlemidir. Bu sunum, ameliyatın tanımı, amacı ve kapsamını içermektedir. 


Rahimde perde ameliyatı 
Ameliyatın tanımı 


Sunumun amacı ve kapsamı 


Rahimde Perde (Septum Uteri) Nedir? 


Rahimde perde (Septum Uteri), rahim iç boşluğunu ikiye bölen anormal bir doku 
bandıdır. Bu durum doğuştan olabilir ve doğurganlık sorunlarına yol açabilir. Nedenleri 
arasında genetik faktörler ve gelişimsel anormallikler bulunmaktadır. 


Anatomik tanım ve görüntüler 
Nedenleri ve risk faktörleri 


Belirtiler ve Tanı Yöntemleri 


Rahimde perde belirtileri arasında düzensiz adet döngüleri, tekrarlayan düşükler ve 
infertilite bulunur. Tanı yöntemleri arasında ultrasonografi, histerosalpingografi (HSG) 
ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme teknikleri kullanılır. 


Yaygın belirtiler 
Kullanılan tanı vöntemleri ve prosedürler 


Tedavi Seçenekleri ve Ameliyat Gerekliliği 


Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, cerrahi müdahale ve gözlem yer alır. Ameliyat 
genellikle ciddi semptomlar veya doğurganlık sorunları varsa gereklidir. Uygunluk kriterleri 


hastanın genel sağlık durumu ve belirtilerin şiddetine bağlıdır. 
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Ameliyat Öncesi Hazırlıklar 


Ameliyat öncesi hazırlıklar arasında detaylı bir sağlık değerlendirmesi, laboratuvar testleri 
ve görüntüleme testleri bulunur. Hastanın ameliyat öncesi sigara ve alkol gibi zararlı 
alışkanlıklardan kaçınması önerilir. 


Hastanın ameliyat öncesi yapması gerekenler 
Doktor tarafından yapılan değerlendirmeler 


Ameliyat Süreci 


Ameliyat süreci genel anestezi altında gerçekleştirilir. Histeroskopik rezeksiyon yöntemi 
kullanılarak rahimdeki septum çıkarılır. İşlem genellikle 30-60 dakika sürer ve minimal 
invaziv bir tekniktir. 


Ameliyatın adım adım açıklanması 
Kullanılan cerrahi teknikler 


Ameliyat Sonrası Bakım ve İyileşme 


Ameliyat sonrası bakımda hasta genellikle bir gece hastanede kalır. İlk birkaç gün hafif ağrı 
ve kanama olabilir. Tam iyileşme birkaç hafta sürebilir. Olası komplikasyonlar enfeksiyon, 
kanama ve yapışıklıklardır. 
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Sonuçlar ve Başarı Oranları 


Ameliyatın sonuçları genellikle olumlu olup, doğurganlık oranlarında ve gebelik 
sonuçlarında iyileşme sağlar. Başarı oranları, septumun büyüklüğü ve hastanın 
genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlıdır. 


Komplikasyonlar 


Tekrarlanan Ameliyatlar 


Ameliyatın sonuçları 
Başarı oranları ve hasta memnuniyeti 


Başarılı Ameliyatlar 


